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PART III 
Irrigation Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(2 ) 


നമ്പർ ഡി . ബി - 564 / 1989 . 


2018 മാർച്ച് 8. 


2 


22/ ഇഇ/ പി . ഐ . പി ./ 2017 - 18 - പി . ഐ . പി . 
ഇടതുകര കനാലിന്റെ പാണ്ടനാട് ശാഖാ 
കനാ ലി ൽ ചെച . 0 മീ . മുതൽ 500 മീ . 
വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 5,00,000 


12 ,500 


കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പ് പമ്പാ ജലസേചന പദ്ധതി, 
ചെങ്ങന്നൂർ ഡിവി ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പമ്പാ ജലസേചന പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചനവകുപ്പ്/ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അർഹരും 
അംഗീകൃതരുമായ കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർ ഘാ സുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആ ലേ ഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങളും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 


12 ,500 


23 / ഇഇ/ പി. ഐ . പി ./ 2017 - 18 - പി. ഐ . പി . 
വലതുകര കനാലിന്റെ തിരുവൻവണ്ടൂർ ശാഖാ 
കനാലിൽ ചെ . 3300 മീ . മുതൽ 3800 മീ . 
വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

- 4,55,000 
| 24/ ഇഇ/ പി. ഐ . പി./ 2017 -18 - പി . ഐ . പി . 
വല തു കര കനാലിന്റെ മംഗലം ശാഖാ 
കനാലിൽ ചെ . 1100 മീ . മുതൽ 1500 മീ . 
വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

5 ,00,000 


( 1) 


(2 ) 


| ( 3 ) 


12 , 500 


| 21/ ഇഇ / പി . ഐ . പി . 2017 - 18 - പി . ഐ . പി . 
ഇടതുകര കനാലിന്റെ പുലിയൂർ ശാഖാ 
കനാലിൽ ചെ . 950 മീ . മുതൽ 1200 മീ . 
വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 5 , 00, 000 


5 25/ ഇഇ / പി. ഐ . പി./ 2017 -18 - പി . ഐ . പി. 

വലതുകര കനാലിന്റെ വനവാതുക്കര ഉപശാഖാ 
കനാലിൽ ചെ . 500 മീ . മുതൽ 1200 മീ . 
വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

4 , 05 ,000 


12 , 500 


10 , 000 


Gaz. No. 13/ 2018/DTP (Irrigation ). 


363 


27th MARCH 2018 ) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


56 


( 2 ) 


( 3 ) 

- ( പാഥ മിക ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ 

നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ ത്തിനുള്ള ബാങ്ക് 
6 26 / ഇഇ/ പി. ഐ . പി ./ 2017 - 18 - പി . ഐ . പി . 

ഡാറ്റുകൾ, നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, 
വല തുകര കനാലിന്റെവള്ളകുളം ശാഖാ 

കിസാൻ വികാസ് പത്രങ്ങൾ മുതലായവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കനാലിൽ ചെ . 550 മീ . മുതൽ 800 മീ . 

എഞ്ചിനീയർ, പി . ഐ . പി. ഡിവിഷൻ, ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ പേരിൽ 
വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തവ ആയിരിക്കണം. 
- 5 ,00, 000 

12 , 500 

- ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസി 
27 / ഇഇ/ പി. ഐ . പി ./ 2017 - 18 - പി. ഐ . പി . 

നോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത , കൈവശമുള്ള പണികൾ, 
വലതുകര കനാലിന്റെ മഴുക്കീർ ഉപശാഖാ 

അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി 
കനാലിൽ ചെ . 0 മീ . മുതൽ 700 മീ . 

മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട 
വരെ യും ടി . 1250 മീ . മുതൽ 1450 മീ . 

ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ജി . ഒ. ( പി .) നമ്പർ 84 / 97 പി . ഡബ . ഡി . പകാരമുള്ള 
വരെയുമുള്ള ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 5 ,00, 000 

നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ ക്വട്ടേഷനും ബാധകമാണ്. 
12 , 500 

ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ജി. ഒ .( പി ) നമ്പർ 429 / 15/ ഫിൻ 
ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 5 - ന് 

തീയതി 28 -9 - 2015 - ലും ജി . ഒ. ( പി ) 13 / 98 പി. ഡബ്ല . ഡി. 
- 900 CGST -54 SGST- 54 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 1,000 CGST - 60 

തീയതി 21 - 2 - 1998 - ലും ( എം എസ്) 43 / 99 ഐ .ആർ. ഡി . 
SGST- 60. 

തീയതി 9 - 6 - 1999 - ലും പറയുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 3 മാസം. 

ദർഘാസിനും ബാധകമാ യി രിക്കും. ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂൾ 

ലഭിക്കുവാൻ രേഖകളുടെ അസ്സൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഷ ഡ ൾ 2018 മാർച്ച് മാസം 26 -ാം 
തീയതി 1 മണി വരെ മേൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള തുക അടച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
രേഖാമൂലംഅപേക്ഷിച്ച് വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 

കാര്യാലയം, 
സംബന്ധമായ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ പ്രവൃത്തി പി . ഐ . പി. ഡിവിഷൻ, 

മിനി രാജു സെബാസ്റ്റ്യൻ, 
ദിവസങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 

ചെങ്ങന്നൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
ദർഘാ സു കൾ 2018 മാർച്ച് മാസം 31 -ാം തീയതി 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
1 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
ആഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് 

നമ്പർ ഡി5- 1515/ 2017 - NHP . 

2018 ഫെബ്രുവരി 23. 
തപാലിൽ അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . പ്രസ്തുത സമ യ ത്തിന് 
ശേഷം കിട്ടുന്നവ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ത്യശ്ശൂർ ഹൈഡാളജി 
തപാൽ തകരാറു മൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണംമൂലമോ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
ഉള്ള കാല താമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരു പവ്യത്തിക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യത യുള്ള കരാ റു കാ രിൽ 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 

നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 2 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസുകൾ ഇൻഡ്യൻ തപാൽ വകുപ്പ്മുഖേന രജിസ്റ്റേർഡായോ 
കരാറു കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന സ് പീഡ് പോസ്റ്റായോ മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് 
തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ഉത്തര വാദിയാകു ന്ന തല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന 
ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ സർക്കാർ തീയതിയിലും സമയത്തും സ്വീകരിക്കുന്നതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

പൊതു അവധി പ്രഖ്യാ പി ക്കു ക യാ ണ ങ്കിൽ അടുത്ത -- എഞ്ചി നീ യറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
(പവ്യത്തി ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാ സു കൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസിനോ ടൊപ്പം നിശ്ചിത സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യവും - 200- ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള നിശ്ചിത ദിവസം അ വ ധി യാ യി രു ന്നാൽ അ തി നടുത്ത 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും യഥാവിധം പൂരിപ്പിച്ച് പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട തു മാ ണ്. പാഥ മിക ഉടമ്പടിയിൽ 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 4/ ഇഇ)/ ഹൈഡാളജി/ 2017 - 18 . 
അഞ്ചാമത്തെ ഉപ വകു പ്പായി താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ 
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

പ വ്യത്തിയുടെ പേരും അ ട ങ്കൽ തുക യും 
“ The Contractor further assures that it is clearly 

എൻ.എച്ച്. പി . - A1 .1.05.01 ആളൂർ റിവർ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻ 
understood that the settlement of claims either by part 

- സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പുഴയുടെ തീരസംരക്ഷണം- - 3,18 ,000 . 
bills or by final bills will be made only according to the 

നിരതദ്രവ്യം - 8,000. 
availability of budget provision and allotment of funds 
made with the Division Officer incharge of the work ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - > 700 + വാറ്റ് 
under the respective heads of account in which the work 
is sanctioned and arranged and also subject to the 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതി - 19 - 3 - 2018 , 
seniority of such bills. No claims for interest or for 

20 - 3 - 2018 , 21- 3 - 2018 വരെ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ. 
interest or for damages whatsoever shall be made for ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന 
belated settlement of claims of bill ” . 

തീയതിയും സമയവും - 28- 3 - 2018 , 3 മണി. 
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ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28- 3- 2018, 
3 .30 മണി. 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 9 മാസം. 


കേരള ജല സേചന / പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ഡി 
ക്ലാസ്സോ അതിന് മുകളിലോ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് 
സംബ ന്ധമായ വിവ ര ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം 
വാങ്ങിക്കുവാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത 
താകുന്നു . ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100- ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് 
സമയത്തും മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമാ 
യിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
ആ വ ശ്യ മായ നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വ യ് ക്കാ ത്ത തു മായ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


- നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ് പത്രം എന്നിവ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി 
യിരിക്കണം. ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- കേരള നിർമ്മാണതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 
8 / 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കേരള 
പൊതുമരാമത്ത് ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യ വ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

ജി. ഒ. ( എം .എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / കോ . ഓപ്പ്. തീയതി 
13 - 11 - 1997 -ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ 
ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 
3 വർഷത്തെ പണി പൂർത്തി യാ ക്കി യ തിന്റെ രേഖ കൾ 
ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നുംതന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. 
യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും അ ഡ്വാൻ സ് പേമെ ന്റ് 
നൽകുന്നതല്ല . 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഹൈഡ്രോളജി ഡിവിഷൻ, 
ചെമ്പൂക്കാവ്, തൃശ്ശൂർ- 20 . 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


365 


